The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 

COMMISSIONER 



03/12/12 


Edward Lynch 

Assistant District Attorney, Cape and Islands 
Mr. Lynch, 

Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample #’s 

3. Analysis sheets with chemist's hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 

Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Folk_OIG_PRR_066902 




I LEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 

Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2 : 00 - 4:00 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


DRUG RECEIPT 


City or Department: VW. 

Name and Rank of Submitting Officer: 


Defendant(s) Name (last, first, initial): 


: (Lk^J^ldh&L/1 Poll 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 

Amherst Hours 

9 : 00 - 12:00 
:00 — 3:00 


Police Reference No. 




To be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 
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Received by: 


To be completed by Lab Personnel 
Gross Weight Lab Number 
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Pharmaceutical Analysis Sheet 


XQ.1 _ 


I.D. Source OT\ ocm ria-or'_ 

O C-Lerwa 

l-inal I.L)._ MS chemist__ completed 






Ballistic I.D. ^-V % 1_ 





Folk OIG PRR 066906 

















DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U 



No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST 

Evidence Wt 





PHYSICAL DESCRIPTION: 

YvS v!> \ 


Gross Wt { ): 

Gross Wt ( ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 

Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( 

Marquis —■ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Microcrvstalline Tests 
Gold 

Chloride -y_ 

TLTA (V)_ 

OTHER TESTS 

(^C.-V 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS CQCQuLvjO 
DATE >2X0 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 








Pharmaceutical Analysis Sheet 



City Xr v-cvH <a\ E.O. weight 


- OO "i-ta 2- 


Descnpiion; yQ\ Av \£ SNSLV'icS V<XsV£r^ 

^ v - r> 


Ballistic I D:O-.S 
l.D. Source C7S~VA c^-rV^ 

V O \<^-^v.rY 



■itiul l.D. 


MS chemist 


completed^ 





Sample 

■ 

Coum c \ Description; 

Ballistic l.D. ^ 

l.D. Source OVio A <£j-iC 

{OO-t 


<V^ «»vA 

v’A 



e 


Final l.D. 


MS chemist 


completed^ 



jb, X. _ ' 


LD Source PAkl 
C ^_^o r yv\ 

Pina) l.D.__MS chemist_completed____ 

Folk OIG_PRR_066908 



Sample -i 



City nxx.\ vO E.O. weighty 


Count_ 

Ballistic LD. b $ A 2- 


Description: ^\OoO sso^xck 

V X - 0 ^0 











Pharmaceutical Analysis Sheet 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\G3~20l0\System7\C8 02 10\7347G4 .D 
ASD 

2 Aug 2010 13:32 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 





l \ 


Abundance TIC: 734704.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


734704.D 


Fri Mar 09 13:50:31 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066910 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02__lQ\7347Q5.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2010 13:44 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 5 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 734705.D\data.ms 



Time~> 2.00 2,50 3:00 3.50 4,00 4*50 5.(30 5.50 6,00 6.50 7.00 7.50 8.00 §.5M,00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.733 

1654858 

100.00 

100.00 


734705,D Fri Mar 09 13:50:39 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 066911 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734705.D 
ASD 

2 Aug 2010 13:44 

COCAINE STD 

5 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C: \ Data base \ PMWJTOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.73 C:\Database\SLI,L 

COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


80 


82 


I. 


60! 


40 


I 42 


20 ! 


OVf 

m/z--> 40 

Abundance 


80 
60 j 
40 


, 55 67 
l(i L -Tiiiy- 


T' 

60 


Average of 4.702 to 4,903 min.: 734705.D\data.ms (-) 


182 


94 


105 


122 


80 100 120 


¥ 


, , 135 ^ 166 

L vfr t ■ V | . ill |-rVr 


198 

I 208 222 242 259 

r ? -— 


272, 


303 


282 


201 


42 


55 68 


0W l f-v' 


140 160 180.200 220 240 260 280 300 

#29: COCAINE 


182 


94 


41 


105 


122 

| -|35 182 166 


198 


214 


m /z~> 


m-q-T tt-t-j- 


244 259 


272 


303 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


734705.D Fri Mar 09 13:50:40 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066912 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734707.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 14:10 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TfC; 734707,Dldala,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS* * * 


734707.D 


Fri Mar 09 13:50:52 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066913 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File; 

F:\Q3-2D10\System7\08_02_10\734708.D 

ASD 

2 Aug 2010 14;22 

OXYCODONE STD 

8 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

400000 

3000GQ 

200000 

lOOOOOj 


Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4,50 5,00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00.8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.031 

680136 

100.00 

100.00 


TIC: 734708.D\dafa.ms 
6.631 


734708.D Fri Mar 09 13:50:56 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066914 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734708.D 

ASD 

2 Aug 2010 14:22 

OXYCODONE STD 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries : C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C : \Database\ PMWJTOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.03 G:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


80 


60 j 
40 

20 


m/z-> 


44 


70 


Average of 5.988 to 6.179 min.: 734708,D\data,ms (-) 


115 


20 


-r-p- 

40 


! 

84 

i i 

98 

. 1 

'dn } 



TTJTT 

60 

80 

100 


140 


230 


201 


187 


L A t 

i t | i t 1 1 i 


215 


H" 7 


p-r-vY-f-i— T [ 


T 7 


244 


120 140 160 180 200 220 240 


258 

| 272 286 3! ? 0 

4^-rr-^ 


341 355 


r in l" .'Tp'T-r-r^ | 

260 280 300 320 340 


Abundance 

80 


#134017: MorphinamS-one. 4 j 5-epoxy-14-hydroxy-3mmthoxyU7-metbyh (5.alpha.)- 

3l5 


60 


40j 


1 


201 


230 


m/z-> 


42 

15 28 
20 40 


70 


115 


140 


201 


55 


187 


60 


215 


258 


84 98 ! , 15917,3 ]JJ . , 

i u i!, .to .. ,slM A ,ii 

— - 1 

80 


244 


272 


286 


300 


100 120 


Tjn 

140 


160 180 200 220 


T-nrrr 

240 


260 280 300 320 340 


734708,D Fri Mar 09 13:50:56 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734719.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 16:41 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

■ 1 

AcquisitionMet h 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 73471 9,D\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734719.D 


Fri Mar 09 13:51:13 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_066916 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3“2010\System7\08_02_10\734720.D 
ASD 

2 Aug 2010 16:53 


ASD 

20 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

! 

2500000] 
2000000j 
1500000; 
looooooj 

i 

500000! 


3.913 


TfC; 734720.D\data.ms 


39 


Time-> 2,00 2.50^3.00 3,50 4.00 4-50^5.00' 5.50' 6^0 6,50 7 : 00 7,60 'fcOQ 8,50 9,00 9,50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.913 

622585 

16.07 

19.15 

4.739 

3250559 

83.93 

100,00 


734720.D 


Fri Mar 09 13:51:16 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_066917 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08 

ASD 

2 Aug 2010 16:53 


ASD 

20 

DRUGS.M 
RTE 


02 10\73472G . D 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3,91 C:\Database\NIST05a.L 


Imidazo[2 

l~b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

014769-73-4 

99 

Imidazo[2 

1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 

Imidazo[2, 

, l-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

014769-73-4 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 10 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 3,876 to 4,082 min,: 734720.D\data,ms (-) 

148 


73 


51 


s 


63 


101 


89 

i 


121 


111 

I' I 'j H 'i I I ’ j ' i'l'n - p h l‘j Wi’l f j , l t j t i i l l l i , frr f i } » . ■ ■ ] *rh |. rrfpTrrflTh , i n nyrn^yi^nyrT 

20 30 40 50 60 70 SO 90 100 110 120 130 140 150 160 170 ISO 190 200 210 220 230 240 

#59447: lmidazo[2J-b]thiazole. 2,3,5,6-tetrahydro^phenyl-, (S)- 

14B 204 




204 


157 

TTTrp 


176 

I. 189 

,prh|.rn f TTTT-f 


245 

TrrryrTTTyTTT-q 


73 


28 39 


51 


15 jL 

•i i 1 ■ ry rr1-r|T 




63 


101 


89 


121 




h31 




176 


189 

TTTTT7 


U pi -i Tjrrt p 11 irp r n jTnT |-rrrrf TTrrp -TT Tp “TT Tp ^TTp mTmi ' p n > f rrr if i i n|in i| iui|n i r yn i i f <111 j i m-|TT t T’p’nnr-rrrT 

m/z~> 10 20 30 40 50 60 70 .80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 


734720 .D 


Fri Mar 09 13:51:17 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066918 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3 - 2010\System7\08__02_JL0\73472G . D 
ASD 

2 Aug 2010 16:53 



20 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4.74 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36 “2 


99 


42 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 40 

Abundance 

80 

60 

40 


82 


,65 

kk 


68 

J-j-v 


Average of 4.696 to 4.936 min.: 734720.D\data.ms (-) 


182 


94 


M 


105 


122 




138 ’52 166 

~‘r* pr~r L Hi | 


198 

I | 208 222 

ti -v>T r 


242 259 


272 


303 


288 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


20 


ov 




#29: COCAINE 


182 


94 


42 


00 

■rkU 


68 


106 


jM 


m/z-> 


40 60 


80 


122 




135 


182 166 




198 

i 

.k 


214 


244 259 


272 


303 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


734720.D 


Fri Mar 09 13:51:18 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 066919 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734722.D 

ASD 

2 Aug 2010 17:19 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 734722.D\cfa£a,ms 



Qt fjnrrp— n-rprrT7~|-r i f i ; n i i | i i r .|- r T - T ^ r -p l j \ i | y t t ^ j i > r r yTTTTr rrr i | i \ i » | l- ^ i t | i i i i~ 

Time-> 2,00 2.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6,00 6.50 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS* ** 


734722.D 


Frl Mar 09 13:51:30 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066920 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734723.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^^uc^20K) 17 : 31 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 23 

AcquisitionMefch; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

1500000 


1000000 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,041 

2896227 

100.00 

100.00 


TIC: 734723.D\data.ms 
6.d»41 


734723, D Fri Mar 09 13:51:35 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 066921 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q3-2010\System7\08_02_10\734723.D 
ASD 

2 Aug 2010 17:31 


23 

DRUGS.M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Dafcabase\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C: \ Da t a has e \ PMW__TOX 2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.04 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4 r 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

! 

801 
60 ( 
40 

20 


44 


0 n 


Average of 6.983 So 6.274 min.: 734723.DWata.ms (-) 


70 


i 7 


It 


115 


rn/z*-> 


84 98 , 

i .i itdiJ: 

-jtSt 


140 


315 


230 


201 


187 


15917,3 


214 


ll., | I ,J | ; l 

ills aL vti, i h M ; 

i 1 1~* i f jtt ivr ' t 1 i : i‘ f - t ^ t 


258 

244 g 


300 


il 329 . 365 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


#134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-1 4-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (S.alpha.)- 


42 


15 28 


70 

85 i 84 98 

i■ It i. ii . LulU, J 


230 


115 . „ 201 
140 187 I 

,1 15917,3 if f 

, Ji ,,, ! M! ,,Ml, „ ,1 ! !, i j; I, 

pTn-rrm p 1 rnr \ \ ( i < Vj'i i i' r \ j 


258 

2 f,1 

i i | i J i i j r ! rrTTTT 


300 


qm-rpTI j-f * , * 1 f * 1 r r f » i i i f i 1 M | l l i t | l i b 1 f J i i . | . . . i j t ! ’ rT-7-TTTTjT-rrxjTTT-rp 

m /z--> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734723 . D 


Fri Mar 09 13:51:36 2012 


Page 2 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3~2010\System7\08_02JLQ\734725,D 
ASD 

2 Aug 2010 17:56 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS.M 
RTS 


Abundance TIC: 734725,D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734725.D Fri Mar 09 13:51:43 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066923 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734726.D 

ASD 

2 Auer 2010 18 : 09 


ASD 

26 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

2000000 ; 


TIC: 734726.D\data ms 
6.647 


1500000; 
ioooooo! 

500000; 

J 3.764 4.463 Ji 

0 V-p TT-r r p-|-rT|TrrrT-,-i Vf >■ r r -r- rV ~rT--r-T~j~r-T-- r - f -—n~ i i f ifri 1 ' j i""rr r- T " ’ | ' r t; rf rr r i { 1 ( 1 ■' | " v- r • r - r j- r - r 

Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4,00 4.50 5.00.5,50.6,00 6.50 7.00 7,5.0 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.7 64 
4,463 
6.047 


119304 2,65 2.78 

102117 2.26 2.38 

4288563 95.09 100.00 


734726,D 


Fri Mar 09 13:51:48 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066924 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734726.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 : 09 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 26 


AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 

Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMWTOX2 . L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 85 
Quality: 85 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.76 

C:\Database\NIST05a,L 
n-Hexadecanoic acid 

000057-10-3 

94 


n-Hexadecanoic acid 

000057-10-3 

93 


Tetradecanoic acid 

000544-63-8 

80 


Abundance Average of 3.727 to 3,891 min.: 734726.D\data.ms (-) 

! e;o 7«3 


60! 



m tz-> 40 80 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


734726.D Fri Mar 09 13:51:49 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 066925 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\08_02_10\734726,D 
ASD 

2 Aug 2010 18 : 09 



26 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI . L 
C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW T0X2.L 


Minimum Quality; 85 
Minimum Quality; 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.46 G:\Database\NIST05a.L 
Octadecanoic acid 
Octadecanoic acid 
Octadecanoic acid 


000057-11-4 99 
000057-11-4 98 
000057-11-4 94 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


4]3 60 


Average of 4.437 to 4.601 min.: 734726.D\data.ms {-} 


73 


129 


83 


V 

i 

115 

185 

207 

ij 

[ 1 : i j 

J _tilijJ - ■ ..Ui.i 

: 7 3 157 171 1 

t. , L » j. __l.„A_ 

! 2 v 


241 


284 


255 

rTh-rr 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260. 280 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


43 


29 

I 


us,.M 

m/z-> 20 40 


57 


73 


83 


97 


#114822: Octadecanoic acid 


129 


115 




185 


T 157 V 


241 


199 227 

... 23 .JL. 


255 


285 


284 




60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


734726 .D 


Fri Mar 09 13:51:50 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 066926 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-201G\System7\08_02__10\734726 .D 
ASD 

2 Aug 2010 18:09 


26 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Da taba se\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 85 
: 85 

PKtt RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.05 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.983 to 6.258 min,: 734726.D\data,m$ {-} 


315 


44 


70 


230 


m/z-> 


r i rrrr 

20 

" r T T 

40 

Abundance 




80 




60 




40 




201 


42 


1 

: 

0 ! 

15 28 


m/z--> 

i 'l ! ! "IT 

20 

TTT 

40 


67 

ii(: f i ij 


115 


140 


84 98 


201 


187 


161174 


215 


258 


m 1 


i..LU,jj ,. ik & a .1 


rp « 


' T T T T T ‘ T' T T'T ' I ‘flT I 


7 T " T ' T 1 ! 




244 

, i. 


T'rrT'i-y-r-fH 


272 287 


300 




329 355 


34017: Morphinan-6-one, 4 f 5-epoxy-14-hydroxy*3-methoxy-17-methyt- 1 (S.alpha.)- 

3]5 


230 


70 


115 


55 


140 


201 


187 


215 


84 98 i 159 173 |!| .1. 

, .1., I i\ k ... M„)i ,il H 

t’T’t'T-T-T 1 i [i j ■'i- |" r T , ' | " T'-f 1 f f f t t t t y r t V < [ V'f i i f j -i—r ^ T nryf - 


258 


2 f 272 286 


300 


-W-T 


7 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734726,D 


Fri Mar 09 13:51:50 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 066927 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734728 . D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 18:34 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 


TIC: 734728 0\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734728.D 


Fri Mar 09 13:52:04 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066928 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734729.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aua 2010 18:47 

Sample Name 

■mtH 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

29 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 

Abundance 

TIC: 734729.DWata.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


6,036 

1910693 

100.00 

100.00 



734729.D Fri Mar 09 13:52:07 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 066929 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734729.D 

ASD 

2 Auer 2010 18:47 


ASD 
29 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2* L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 8.04 C:\Database\NIST05a.L 


Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14 -hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan- 6 -one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan- 6 -one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance 


80 


m/z- 


60 


40 


20 


' r 1 '” 

20 


44 


70 


57 

1 


M 


Average of 5.983 to 6.274 min.: 734729.D\data.ms (-) 


115 140 


84 SB 


40 60 


t T 

80 


n 

100 




- r 


3 5 


230 


201 


rp 


120 140 


187 
161174 jl| 

n~t~|~ ' riTT jm • 

160 180 


'TT’rt 
200 


215 

.1 


258 


244 


rp 


I 272 286 3 j 50 

i Ml . ' 1 


341 355 

"ii i -j-1 > ,*T' pr TTTpn "p 


220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 


801 


60 


40 


20 


#134017: Morphinan- 6 -one, 4 1 5-epoxy-14-hydfoxy-3'methoxy-17-metby!- ( {5,ajpha,)- 

3l5 


m/z~> 


42 


15 28 


70 

55 ; 84 98 

Jji h I 1 ,i: jjgJU 


230 


115 201 

140 187 | 

I I 159 173 }i 

k,h . A 


215 


258 




III 244 


272 


286 


300 


20 40 60 


r - r J r J i " |- 'T T "rT'^ -i " f t "rp r-T-T^T pr i " ‘-|“"r , T ~ T ~i r -T-T‘r-T-K^»'t p f t p i i 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734729.D 


Fri Mar 09 13:52:08 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066930 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by ; 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734731.D 

ASD 

2 Aug 2010 19:12 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 734731.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734731.D 


Fri Mar 09 13:52:14 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066931 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q3 - 2010\System7\08__02_10\73 4 73 2 , D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2010 19:25 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 




500000 


(j TT-TT-i- rp - i -rf j i t i r - p-r i i | i i i i y r-T-r-r-|-- r r i i j i-tt r j-fm [ i vi r ^ v y -r- rjT" r i -r-|"T T " r- i f > -r rrT-T-r-7^r j"r'T~i-i 

Trme-> 2.00 2.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 8.00 0.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.036 

2467386 

100.00 

100.00 


7 34 7 32 . D 


Fri Mar 09 13:52:20 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066932 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3"2010\8ystem7\08_02 10\734732.D 
ASD 

2 Aug 2010 19:25 


ASD 

32 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C : \Database\PMVJ_TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.04 C:\Database\NI3T05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14 -hydro 000076-42-6 99 
Morphinan~6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


80 


60 

40 
20 j 
0 


Average of 5.988 to 6,232 min.: 734732.D\dala.ms {-} 


44 


70 


58 


84 


98 


115 140 

128 


li If 


m/?.--> 




230 


201 


187 

161 175 ll 


214 


,!•!’! , J-1 .! 

1 • ..• • 


258 


244 


272 

ii-T-rVi Ti-r 


287 


300 


341 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 


801 


80 


40 


20 


#134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, {S.alpha.j- 


230 


42 


h 5 28 

0 1 T-V"]"r-r-TT J |! 


70 


115 


55 


84 98 


128 


140 


201 


1S7 

159 175 ill 

i',it. 


215 


258 


244 , 272 2a6 


300 


m/z-> 20 40 60 8*1 100 120 lo' 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734732 .D 


Fri Mar 09 13:52:20 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066933 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734734,D 
ASD 

2 Aug 2010 19:50 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 734734.D\cfata,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


734734,D Fri Mar 09 13:52:33 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 066934 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734735.D 

ASD 

2 Aug 2010 20:03 

COCAINE STD 
ASD 
5 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

20000001 


1500000 \ 
1000000 

500000 

0 


TfC: 734735. D\data.ms 


33 


f 1 | > t t 1-rri-r-q-r-i-TT]TrrT 1 --i l Vryr T T - i"| ' i i 'tt | i < i » j > > ' n -| i v i i M * i i | * t < < f • r -rT - r-p-T-T-r-j-rnr 

Time-> 2.00 2.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.60 6,00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.50 9,00 9.50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.733 

2156438 

100.00 

100.00 


734 7 3 5.D 


Fri Mar 09 13:52:37 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_066935 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734735.D 

ASD 

2 Aug 2010 20:03 

COCAINE STD 
ASD 
5 

DRUGS , M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.73 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 

801 
60 { 
40i 


201 


I 42 


0'h 1 

ir:/Z‘-> 40 


56 


fljz 


67 


94 




Average of 4.696 to 4.887 min.: 734735.D\data.ms (-) 


182 


105 


122 

I 138 ^ 2 166 


198 


60 80 100 120 140 


r-r-r-f- 

160 180 200 220 


208 222 244 259 

' ( - r - | — 1 1 — | - T " T " J 


272 


303 


240 


260~ 


288 


280 


r_ 

300 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


42 


% 


55 68 

m/2>-> 40 80 


94 


4^ 


105 


#29: COCAINE 


182 


122 

I 135 152 166 
.vVjb. r i^ p - T ^ : 


198 


272 


303 

i 


r 

80 100 120 140 


i. 214 244 259 , 

^ r-p - T-r". t [ 'I i i i ,J j r- i t ; f > e i i j i i—i — f — rr -i — T— f — i —i— i —?—|—T" 

160 180 200 220 240 260 280 300 


734735 . D 


Fri Mar 09 13:52:37 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066936 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734737.D 

ASD 

2 Aug 2010 20:28 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 734737.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


734737.D 


Fri Mar 09 13:52:44 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066937 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734738-D 

ASD 

2 Aug 2010 20:40 

OXYCODONE STD 
ASD 
8 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance 

600000^ 

400000; 

l 

2000001 


GVj-rr 

Time-> 2.00 

~n n'n~: j t t i r j i > i i j i i i i | i i i 

2.50 3.00 3.50 4.00.4.50 

i i } i-ti t | i i > -r| 

5.00 5.50 6.C 

■Tf 1 

)0 

i 1 ryT-|-1 i j i > i i [ i i i i ( i i m f i l l t j l rT-TT'rrrw 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9,00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 


Ratio % 

6.031 

979181 

100.00 


100.00 


TIC: 734738.D\data,ms 


734738.D Fri Mar 09 13:52:47 2012 


Page l 


Folk OIG PRR 066938 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcguisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File: 

F: \Q3-2010\System7\08__02__10\734738 .D 
ASD 

2 Aug 2010 20:40 

OXYCODONE STD 
ASD 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Dafcabase\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality; 85 
Minimum Quality; 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a,L 

Morphinan-6-one, 4 f 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 



Abundance 


801 


80 j 


40: 


#134017: M<>rphinan-6*one, 4 ,5-epoxy-14-hydroxy-3-melhoxy-17-methyl- h {S.alpha.) 


20 ) 
ha 28 

Q-i-WAr- 


42 


70 


115 


55 




20 40 


80 


84 98 

iiLhJiii I 


il 


230 


140 


201 


187 


16917,3 

«4i 


| 215 

4 ,1 ,, 

yi-n-r-p'i 1 ! t , 


258 

244 I 272 2 86 3< ?° 




rpr 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734738.D Fri Mar 09 13:52:48 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 066939 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q3-2010\System7\08__02_10\73 4 74 0 ,D 
ASD 

2 Aug 2010 21:06 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance TIC; 73474C5.D\data.m$ 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


734740.D 


Fri Mar 09 13:53:13 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066940 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F: \Q3-2 010\System7\08_02_10\734 741.D 
ASD 

2 Aug 2010 21:19 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
41 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 

600000 

400000 

200000 


TIC; 734741.DWata.ms 
6,454 




Time--> 


f TTrn"[ i i - t vy ' E ' T -T'nyT-T T "|' T“i > i j m rv^T-r L p"rrr]“rri I p-T 'i i j i I I I I i f " n-|T TfT j rn-rj TTTTjT-rrq rrTrp i i 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6 .454 

1505966 

100,00 

100.00 


734741.D Fri Mar 09 13:53:17 2012 


Page l 


Folk_OIG_PRR_066941 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734741.D 

ASD 

2 Aug 2010 21:19 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
41 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.45 C:\Database\NlST05a.L 

2H~1,4-Benzodiazepin-2-one, 5“(2-ch 001622-61-3 99 
2H-1,4 -Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 99 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 99 


Abundance 

80 
60) 
40 j 
201 


61 


Average of 6.386 to 6.640 min.; 734741.DWata.ms (-) 

2$0 


234 


75 


63 


89 102 


151 1^7 


205 


r i\ U k, p 


125 


138 

k 


irJ'liJ-Mikli Jl A 


164 

, 1 . 


192 


222 

I'Lh r, 

■vt 1 r t j i i i f i » i i - 


256 268 


314 


P .Mi fit. iH. tViiVH. 

yrr-rT- j - r - T ^T-T- y i- T - V -r 


298 


341 355 

■ i 1 1 1 t- 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


0 

m/z~> 

38 

•Vr-r 

40 


#133796: 2H-1,4-Benzodi9zepin-2-one, 5-(2-ch[orophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro- 

280 314 


240 


75 


51 


63 

kb 


89 102 


150 


177 


205 


125 


138 


! 3 '■ | <.{ 


221 t , 

,1... Jj 

" T-T "pr ' l i " T — 


268 


252 


T r 


|297 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734741,D Fri Mar 09 13:53:17 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066942 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File: 

F:\Q3-201Q\System7\08_02_10\734746.D 
ASD 

2 Aug 2010 22:24 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance TIC: 734746.D\daia.m$ 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS** * 


734746.D 


Fri Mar 09 13:53:31 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066943 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734747.D 

ASD 

2 Auq 2010 22:37 


ASD 

47 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 


300000-1 


TIC: 734747.D\data.ms 
6.444 


2000COI 

! 

I 

100000 ! 


Time -- 1 


2.00 


TTJT ' fTTJTT 

2.50 3.00 


rTYrrTTj ’rr 

3.50 4.00 


rrpr 

4.50 


5?00 5,50 


1 1 j 1 i 1 1 j » » 

6,00 6,50 


T 


T 


7.00 7.50 8.00 8.50 


Tn T TnrnrT T TT 
9.00 9.50 


10.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


6.444 756484 100.00 100.00 


734747.D Fri Mar 09 13:53:36 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066944 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2Q10\System7\08_02_10\734747.D 

ASD 

2 Aug 2010 22:37 


ASD 

47 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 85 

: 85 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.44 C:\Database\NI3T05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2-one / 5-(2-ch 001622-61-3 98 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-{2-ch 001622-61-3 98 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-onej 5-(2-ch 001622-61-3 94 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.391 to 6.597 mm.; 734747.D\data.ms (-) 

2$0 


314 


234 


51 75 

63 


89 102 


151 177 


125 


164 (i 


138 


205 


192 ( 222 

A .il l. L .I 

~T J 'T" 1 ' I | fc til j f t 


256 


268 




l ! i 


i-hi 


:(298 

TT""l r 


f 

i 341 355 

! [■ i i i s i r f f-p 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 


#133797: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5‘{2-chtorophenyi)-1,3-dihydro-7-nitro- 

280 


234 


75 89 


51 


39 


m/z~> 


r i r L r-i-r-+-| 


63 




102 

[ 


151 

125 j! 
138 ,!] 


177 

I, 

!i 


205 


/Wf 


uu.il 


268 


136 | 163 v\ 190 I i 222 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 .300 320 340 




j 252 

| 222 

i : 

! ! 

] 


■=i Jii.il 

i i 

u t 

U, 

rrpTT 

220 

T-p-, 

240 

h S ' 
260 


314 


i ilij 298 

v , Jj rVAm 


734747.D 


Fri Mar 09 13:53:36 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066945 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\Sysfcem7\08_02_10\734749.D 

ASD 

2 Aug 2010 23:03 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance TIC; 734749,D\data.m$ 



Ret* Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


73474 9,D 


Fri Mar 09 13:53:50 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066946 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F:\Q3-2010\System7\08__02_10\734750.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2Q1 0 23:16 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 50 

AcquisitionMeth: CLONAZ.M 
Integrator : RTF 


Abundance TIC; 734750,D\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


6.438 

435006 

100.00 

100.00 



734750.D Fri Mar 09 13:53:54 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 066947 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q3-2 010\System7\08__02__10\734750 , D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2010 23:16 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 50 

Acquis!tionMeth: CLONAZ,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW JT0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.44 C:\Database\NIST05a.L 

2H-1,4-BenEodiazepin-2-one , 5 - (2-ch 001622-61-3 98 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5 - (2-ch 001622-61-3 98 
6-lodo-2-methylquinazolin-4(3H)-one 090347-75-4 38 


Abundance Average of 6,386 to 6.671 min.: 734750.DVdaia.ms (-) 

[ 2^0 

80j I 




Abundance #133797: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one t 5-(2-chlorophenyl)-1,3-dshydro>7-nitro- 

j 280 



734750.D Fri Mar 09 13:53:55 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 066948 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08__02__10\734752.D 

Operator : ASD 

Date Acquired r 2 Aug 2010 23:42 

Sample Name ; BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: CLONAE.M 

Integrator : RTE 


Abundance TfC; 734752,D\cfata,ms 

6000 


4000 


20001 

0 T-1-7-ri I [ I ITTp I I I | I I I I | I n-T -|-1T1TpTTT| I I I I | I I I I I I l I ........ t I t i i I I i • I l I 1 ■ • 

Time~> 2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.60 5,00 5.50 6.00 6,50 7.00 7 50 8,00 8.50 9.00 9,50 10.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


734752.D Fri Mar 09 13:54:06 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 066949 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3 - 2010\System7\08__02_10\7 34 753 . D 
ASD 

2 Aug 2010 23:55 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
41 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 

600000 

400000 

200000 


TIC: 734753,D\data.ms 
6.454 


0 Lht 

Time~> 2.00 


r i 1 j -i -r r r y ' r ‘ V T‘T‘j‘T‘T‘T “r j t r irpr 

2.60 3.00 3.60 4.00 4.50 


rrfTTTTJ VfVTJTl 


~P 


5.00 5.50 6.00 6.50 


7.00 7.50 


8.00 8.50 9.00 


1 , j I VT-rp'TT i 

9.50 10.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,454 

1511268 

100.00 

100.00 


734753.D 


Fri Mar 09 13:54:09 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066950 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File-. 

F ; \Q3 “ 2010\System7\08_02__10\73 4 753 , D 
ASD 

2 Aug 2010 23:55 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
41 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMWJTOX2.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality; 85 
Minimum Quality: 85 


CAS# Qual 


6.45 C:\Database\NlST05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5- 
2H~1,4-Benzodiazepin-2-one, 5- 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5- 


(2-ch 001622-61-3 98 
(2~ch 001622-61-3 98 
(2-ch 001622-61-3 97 


Abundance 

80 i 
60 

40 

20 

0 


Average of 6-386 to 6.698 min.; 734753.D\data.ms (-) 

280 


234 


75 


51 


63 




oil !m 


89 


177 




1 102 

i v 




126 





138 j 

\ | 

163 t 


j 


!,I !\ ! 

i Jtl| 1' 

w 




205 


193 


i 222 


T 




256 


268 


if ,!ll 

T“' 7" 


314 

! 


299 

'l l'”[ I TT 


TTTTTTT 


355 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Abundance 


#133797: 2H-1,4-8enzodiazepin-2-one, 5^{2-chloropheny!)-1,3-dihydro-7-nitro- 

2&0 


80 

60 

40 

20 

0 


234 


61 


63 


? M '02 


151 


177 


206 


39 






125 

I 138 

MiiJuii 

I P * » l ■ > M I 


, 163 |*| 190 ,lj | 222 

I, .Hi M ,Jl J, k L, 

4 ““ l, | i i i i I i 1 i i i i M i i IIP 


268 


252 


-rr t“|- 


314 


! 298 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734753,D 


Fri Mar 09 13:54:10 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_066951 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2 010\SyStem7\08_Q2__10\734 755 .D 

ASD “ . 

3 Aug 2010 00:22 

BLANK 
ASD 
2 

GENSON,M 
RTE 


Abundance TIC: 734755.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


734755.D 


Fri Mar 09 13:55:04 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066952 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734756,D 
ASD 

3 Aug 2010 00;47 

LORA ZE PAM STD 
ASD 
56 

GENSCN.M 

RTE 


Abundance 


1500000 

1000000 

500000 

0 1 —!—! — E—j T — !—3—i—I r 

Time-> 2.00 4.00 6.00 


TIC; 734756.D\data.m$ 
8.609 


t — |— — i— t —|— ( — i— r —t -y~r r- ' T'-T —T—T—[—i — i —t — i — j — i—r— t— r 

8.00 10. 00 _1 2. 0 0 14.00 16.00 .18.00.. 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.609 

2092568 

100.00 

100.00 


734756.D Fri Mar 09 13;55 : 08 2012 


Page l 


Folk OIG PRR 066953 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name r F : \Q3-2010\System7\08__02_10\734756 , D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 3 Aug 2010 00:47 

Sample Name : LORAZEPAM STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 56 

AcquisitionMeth; GENSCN.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Datafoase\NXST05a.L Minimum Quality: 85 

C: \Database\PMW_T0X2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 8,61 C:\Database\SLI.L 

LORAZEPAM 000846-49-1 95 



m fz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


Abundance #37: LQRAZEPAM 



734756.D Fri Mar 09 13:55:09 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 066954 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
integrator 


F: \Q3-2010\System7\D8__02_10\734758 ,D 
ASD 

3 Aug 2010 1:35 

BLANK 
ASD 
2 

WGENSCN*M 
RTE 


Abundance TiC; 734758.D\data,ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734758,D 


Fri Mar 09 13:55:21 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066955 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SyStem7\08_02_10\734759.D 

ASD 

3 Aug 2010 1:58 


59 

WGENSCN.M 
RTE 


Abundance 


600000 


4000001 


200000 


0 


P 258 3 422 


Time- > 2.00 


4.00 


TIC: 734759.D\data.m$ 


6.00 


8.00 


10.00 


12.00 


14.00 


16.00 


18.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.258 
3 . 422 
8.609 


127377 

114196 

864862 


11.51 
10.32 
78.17 


14.73 
13.20 
100.00 


734759 .D 


Fri Mar 09 13:55:25 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066956 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\08__02_10\734759 .D 
ASD 

3 Aug 2010 1:58 


ASD 

59 

WGENSCN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 85 

C : \Da tabase\PMW__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2,26 


43 


m/z~> 30 40 



60 


72 


63 


87 


50 60 70 80 00 


- 98 
10 0 


■■ rr p" T 

110 


TTJTTT 

120 130 


133 

FTTH 


207 

[ i i M [ i i' t-‘t ■|"i~r- r T ~ ] - ~-i ~r r T~j~ 

140 150 160 170 180 190 200 


151 

rmTiT rn ‘ 


Abundance 


31 

i 


80 : ! ! 

60! 

40 

20 

oC-f 


C;\Database\PMW_T0X2.L 
Ethylene glycol 
Dimethoxyethane 
Methanol 


000107-21-1 5 
000534-15-6 1 
000067-56-1 1 


Average of 2.235 to 2.335 min.: 734759.D\data.ms (-) 


734759.D Fri Mar 09 13:55:26 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 066957 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P: \Q3-2010\System7\08_02_10\734759 .D 
ASD 

3 Auq 2010 1:58 


ASD 
59 

WGENSCN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 3,42 C:\Database\PMWJTOX2.L 

Ethylacetate 
Acetic acid anhydride 
Acetaldehyde 


@ 000141-78-6 9 

000108-24-7 9 

000075-07-0 5 



Abundance #60: Ethylacetate @ P278 

! 4|3 


80 j 
60 i 


40 


m/z-> 


20i 27 

\ \ 

Ot-r-lvjv 

30 


i 

i 


6 

......il 

1 7 

0 

88 

? I I i r t j i ~ ■ r |TTrr j 

■m ! f i i i i’; i i i i j k i i r-r i j • rr-r-j mri t'ttt— j"T "i i- rj ri i -j j I r - ri | n i iyn 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


734759,D Fri Mar 09 13:55:26 2012 Page 3 


Folk OIG PRR 066958 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : P:\Q3-2010\System7\08_02_10\734759.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Au^20^0 1:58 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 59 

AcquisitionMeth: WGENSCN.M 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \ Da tabase \ PMWTOX2 . L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 85 
: 85 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

8.61 C:\Database\SLI.L 

LORAZEPAM 

000846-49-1 

95 


Abundance Average of 8.573 to 8.752 min.: 734759.D\data.ms (-) 

I 2$9 



Abundance 


#37: LORAZE PAM 


239 



734759.D Fri Mar 09 13:55:27 2012 Page 4 


Folk OIG PRR 066959 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734761.D 

ASD 

3 Aug 2010 2:46 

BLANK 
ASD 
2 

GENSCN.M 
RTE 


Abundance TiC; 734761 .D\dala.ms 



Time--> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12,00 14.00 16,00 18.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


734761♦D 


Fri Mar 09 13:55:38 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066960 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3“2010\System7\08_02 10\734762 .D 
ASD 

3 Aug 2010 3:10 

LORAZEPAM STD 
ASD 
56 

GENSCN.M 
RTE 


Abundance 
1600000) 

i 

1000000 

500000 

0 1—'—<—I—I—1—I—I—I—I—I— r —r— f j tN~“i—I—I—T—!—[—I— f—r—r—t—r—j— t— i —r p-i— t— i— t —j—r 

Time-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 .12,00 14.00 _16.00 18,00 

Ret. Time Area Area % Ratio % 

8.609 1928438 100.00 100,00 


TIC: 734762.D\da!a.ms 
8.$09 


734762.D 


Fri Mar 09 13:55:42 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066961 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734762.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 3 Aug 2010 3:10 

Sample Name ; LORAZEPAM STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: GENSCN.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Datafoase\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality; 85 

C: \Database\PMW__TOX2 * L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 8,61 C:\Database\SLI.L 

LORAZEPAM 000846-49-1 95 



m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


Abundance #37: LORAZEPAM 



734762,D Fri Mar 09 13:55:43 2012 Page 2 

Folk OIG PRR 066962 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\08__02_10\734764 ,D 
ASD 

3 Aug 2010 3:58 

BLANK 
ASD 
2 

SPEED.M 
RTE 


Abundance TtC: 734764.D\data,ms 



J . 

U j 1 1 

Time-> 2.00 

3,00 

t | 1 1 "T I 1 1 T 

4,00 5.00 

-r , j T » 

6.00 

1 -J • * 1 1 r 7 t | i i 

7.00 8,00 9,00 

’ i 1 t ^ ■ 

10.00 

Ret. Time 


Area 

Area 

% Ratio % 



* * *NO INTEGRATED PEAKS* * * 


734764,D Fri Mar 09 13:55:59 2012 Page 1 

Folk OIG PRR_066963 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734765.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 3 Aug 2010 4:13 

Sample Name : AMPHETAMINE STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 65 

AcquisitionMeth: SPEED .M 

Integrator ; RTE 


Abundance TIC: 734765.D\data.ms 

5000000j 3.900 

4000000 

3000000 

2000000 


1000000 


0 ! i < . 

Time~> 2.00 

-f“-| ! ! T 

3.00 

■ i — pJly”! —r—5 —t ].i. 

4,00 5.00 

1-f-1-1-!. V "T 

6.00 

7.00 8.00 

‘ 1 

9.00 

—f-1-P-1-E-i-1- 

moo 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 



3.900 


5415649 

100.00 

100.00 




734765.D Fri Mar 09 14:04:35 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 066964 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 

10\734765 . D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

3 Aug 2010 4 : 13 


Sample Name 

AMPHETAMINE STD 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

65 


AcquisitionMeth 

SPEED.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 85 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 3.90 C:\Database\SLI.L 



AMPHETAMINE 

0003 00- 62“9 83 


ATOMOXETINE 

082248-59-7 2 


Abundance 

80 

60 

40 
201 

Q-r 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


4J4 


Average of 3,868 to 4.046 min,: 734765.D\data,ms (-) 


30 

37 , 

61 

" T T r ' 

30 

1 v n H 

40 

'VffT 

50 


65 
58 ,l 


91 

77 84 j 


103110 1 ?° 130137 

]i " i | i i't ' 1 [ i i rr|- i -rr T p .rrr 


#4: AMPHETAMINE 


207 


44 


51 


65 


91 


•OVrTTT-r-r 

m/z-> 30 40 50 


„ V 84 103110 120 128135 

-f f -m-r j' F r V 1 -|"ttttti'i ri~prh n-|-i iVi j i rTnrprrr~p| i i i r~ j — tt-tt— j ~T~r~i ry ~r~T f i i [T Ti"r| i i i i 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 

TTrT _ 


734765.D 


Fri Mar 09 14:04:35 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 066965 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734767.D 
ASD 

3 Aug 2010 4 : 42 

BLANK 
ASD 
2 

SPEED. M 
RTE 


Abundance TIC: 734767.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734767.D 


Fri Mar 09 13:56:15 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 066966 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2 010\System7\08_02__10\734768.D 
ASD 

3 Aug 2010 4:56 


ASD 
68 

SPEED.M 
RTE 


Abundance 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 


3.001 


TIC: 734768.D\data.ms 


Time! 

) 

1 4.765 

U. r '"" T " 

100 

r ■ t ' T T " 
3.00 

- 1 r p~ T 1 T i t 

4.00 5,00 

6.00 

' 1 ' 1 1 ‘ l 7 1 

7,00 8.00 

1 7-}- l T 

9.00 

10.00 

Ret. Time 



Area 

Area % 

Ratio % 



3 . 901 

4 . 765 




5574306 

122890 

97.84 

2.16 

100.00 

2.20 




734768,D 


Fri Mar 09 13:56:19 2012 


Page 


Folk OIG PRR 066967 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734768.D 

ASD 

3 Auer 2 010 4:56 


ASD 

68 

SPEED.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLl.L 
C:\Database\NlST05a* L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 85 
Minimum Quality: 85 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.90 C:\Database\NIST05a.L 

Benzeneethanamine, .alpha.-methyl~ 
Benzeneethanamine, .alpha.-methyl- 
Dextroamphetamine 


000060-15-1 90 
000300-62-9 83 
000051-64 - 9 78 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 

Abundance 

j 

80 

60 

40] 

20 

0 

m/z-> 


4k 


Average of 3.868 to 4.111 min.: 734768.D\cJata,ms (-) 


31 


39 

Till t i t' 


51 


60 6 | 5 70 


77 82 87 


91 


98 103 110 115 120 128 134 


[ 1 f 1 1 1 f 1 rrf | ^~t’^t'f'TT Tr | "H : ~!~ r T 'T~ n J ' r Y' i '~t~ f T~ | ' TTT T~ p ~ r T~ i —• r tT~ r j~ T T'F~ rr fT' r 1 "| : " f'f~rT''j xrr> '' p ' i ti pnjin vfT rt -h - ^rrr, T T-T - T - r r r r r r pTr r|T 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 


44 


#15131: Benzeneethanamine,.alpha.-methyi- 


THrTTTTTTTfTIT 


51 58 

1 TI T irt-TTJT- l 11; rx+ 


65 


91 

77 83 L 103 

1 i } t M I ] I i I I > 1 5 M | ! I 1 > p rTT7 TTTT * rrT ~l " T ~ [~ T T T 


.rprxijTn-iTpTT^Tn^q-rrTTyrrrrj-rri-rjTn 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 


115 120 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\08__02__10\734 76 8 .D 
ASD 

4:56 


3 Ai 


2 01 ( 


ASD 
68 

SPEED.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.76 C:\Database\PMWjFOX2.L 

Histapyrrodine-M AC 
Antazoline 
Mefenorex -HC1 


000000-00-0 43 
000091-75-8 40 
000000-00-0 9 


Abundance 


80; 


601 
40 
2 d! 


Average of 4.732 to 4.857 min.: 734768.D\data,m$ (-) 

* 


31 


42 

1,1 51 2Lre 


103 126 


144 


160 


174 


207 


11 : 11 lyU i f | i f rt-pVrrp r id f t i s i j i^- rv y- r i J t , - t - i }-T- n -T p ’TTr]"Tf"r''i r r| un|nn|nu|m>[im|i i n p-rrrjTTrrpT njr rr ' f 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File-. 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F : \G3-2 01G\System7\08__02__10\734 770 f D 
ASD 

3 Aug 2010 5:25 

BLANK 
ASD 
2 

SPEED.M 
RTE 


Abundance TIC: 734770.DVteta.ms 



Ret - Time Area Area % Ratio % 


***M0 INTEGRATED PEAKS* * * 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734771.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

3 Aug 2010 5:40 

Sample 

Name 

AMPHETAMINE STD 

Submitted by 

ASD 


Vial Number 

65 


AcquisitionMeth 

SPEED.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 



TIC: 734771.DWata.ms 




5000000 




4000000 




3000000 




2000000 




1000000 



l_ 

Time~> 2,00 3,00 

1 > 1 1 ^ 1 1 1 i * i \ i i — I—! f— ^ r r ' 1 T—! r—r ~}— 1 — i — e s— 
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3.900 

5723430 

100.00 

100.00 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 

10\734771.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

3 Aug 2010 5:40 


Sample Name 

AMPHETAMINE STD 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

65 


AcquisitionMeth 

SPEED.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\NlST05a.L 

Minimum Quality: 85 


C:\Da taba se\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3.90 C:\Database\SLI.L 
AMPHETAMINE 
ATOMOXETINE 


000300-62-9 83 

082248-59-7 2 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4k 


Average of 3.846 to 4.073 min.: 734771 ,'DWala. ms (-) 
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